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Mehrdhasenstrome.
Ftir   die einzelnen   Teile   des   Mehrphasensystems, * von   d« jedes aus  der  Stromquelle  (der Spule),   der Leitung und   der lastung besteht,   wird haufig  die  nicht  ganz  korrekte  Bezeichr „Phase" verwendet.
Nach der Art des Aufbaus und der Wirkungsweise untersche man bei den Mehrphasensystemen:
1.  symmetrische und unsymmetrische Systeme,
2.  abhangige oder verkettete und unverkettete Systeme,
3.  balancierte und unbalancierte Systeme.
40. Symmetrische Mehrphasensysteme.
Ein Mehrphasensystem heiBt symmetrisch, wenn alle Spannur gleichgroB  sind und  je  zwei  aufeinanderfolgende Spannungen den   gleichen   Phasenwinkel   gegeneinander  phasenverschoben   s 1st n die  ,,Phasenzahl",   so  ist jeweils  die Spannung   einer   S]
gegen die der vorhergehenden urn — tel  der  Periode,  d. h.  urn
n
verzogert.
Somit sind die n Spannungen eines symmetrischen systems"
Pn =* P
™ (n — 1) V
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Beispiele.   n = l ergibt nur eine Spannung, d. h. ein gewc liches Einphasensystem niit einer Hin- und einer Riickleitung. n=i2 ergibt zwei  um   180° gegeneinander   verschobene? gleichphasige, aber einander entgegengerichtete Spannungen.   Schs man die Spulen so hintereinander,   daB   die Spannungen unter ander gleichgerichtet sind, so kann man jede einen Stromkreis wirken lassen (s. Fig. 72), in< man von dem Verbindungspunkt 0 einen dri Leiter zieht.   In diesem Leiter flieBt die Diffei der   Strome   der  beiden  AuBenleiter, sie ist gleicher Belastung der beiden Stromkreise  gl Null.    Der dritte Leiter heiBt daher Nulleiter,
Fig. 72.einander phasen-verschobene Wechselstrome erzeugt, nennt man allgemein ein Mehr-phasensystem.        F" = 0,965.
